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Fig. 200 zeigt den Strom verlauf fur
0=1Q-«J.,        £ = 0,5 Henry,        R = 100 Ohm.
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Fig. 200.
b) Ladung mit konstauter Spanming.
Bei   der   Ladung  mit   konstanter  Spannung   sind   die   Grenz-bedingungen, wenn der Kondensator ungeladen war,
Diese Bedingungen unterscheiden sich von denen "bei der Ent-ladung nur dadurch, daB die freie Ladung zur Zeit 2 = 0 das ent-gegengesetzte Vorzeichen, hat wie dort, und daraus ergibt sich als gesamte Ladung nun die Differenz aus der Ladung des Endzustandes und der freien Ladung, die genau denselben Verlauf hat wie bei der Entladung, wahrend der Ladestrom ebenfalls den gleichen Verlauf hat wie zuvor, jedoch das entgegengesetzte Vorzeichen. Bei oszillierender Ladung haben die freie Ladung und die Kondensator-spannung nach 1/2 Periode ihre grofite Amplitude in entgegen-gesetztem Sinne wie zu Anfang und addieren sich zum stationaren
Wert.    Da   - = -?I
--, wird die maximale Kondensatorspannung
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d. h. bei  kleinem Widerstand, , doppelt  so  grofi wie  die stationare Spannung.
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